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Melding Brandveilig Gebruik J.A. Koningstraat 9, Winschoten 

De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen: 


- 20/04/2015, gebouwsplitsing, J.A. Koningstraat 9, 9672 AC, Winschoten (en M.J. van Olmstraat). 


Winschoten , 29 april 2015 
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